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Description: STA 155 Bracket Part Number: D2804-2 
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INSPECTION SHEET 


Actual Method of 
; Tolerance : 
Dimension Dimension Inspection 


0.125 +/-0.010 
0.125 +/-0.010 


R0.125 +/-0.010 


0.250 +/-0.010 


0.250 +0.000/-0.005 
0.875 +0.000/-0.001 
R0.062 +/-0.010 


Inspection Dwg: D2804 Rev: D 


Drawing 


90.757 
R0.625 
12.304 
20.507 
0.608 
00.191 
1420 
0.250 deep 

6.933 


7.578 +/-0.005 | | 
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0.437 +0.000/-0.001 


QC Inspector: 


Measured by: Checked by: 
(if necessary) 
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